+ Van 


Mgr. farmacji 


przeżywszy lat 60, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu dnia 
23 lipca 1948 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 27 b. m. o godzinie 4 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim 
żalu pogrążeni: 


żona, córki, synowie i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 28 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym w Podgórzu. 


Zaklad pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikolajska 13 
Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


